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المثلث متساوي الأضلاع 


مثلث متساوي الأضلاع هو أحد الأشكال الهندسية الأساسية في 
الرياضيات. ويتميز بتساوي أطوال أضلاعه وزواياه. يمتلك هذا النوع 
من المثلثات خصائص رياضية فريدة. مما يجعله محور اهتمام 
الدارسين ومستخدماأ عملياً في العديد من المجالات. في هذا المقال, 
سنستعرض تعريف مثلث متساوي الأضلاع. خصائصه الهندسية. طرق 
خسات مساعته ومحرظلة وعفن تطغ نه العملية. 


تعريف مثلث متساوي الأضلاع 


الطول. بشكل عام, إذا كان لدينا مثلث ۸8٤‏ بحيث تكون أطوال 
الأضلاع 


B٣ = ٣۸ (‏ = ۸8 ), فإن هذا المثلث يعتبر مثلنًا متساوي الأضلاع. 


الخصائص الهندسية لمثلث متساوي الأضلاع 
أ. تساوي الأضلاع 


أحد الخصائص الرئيسية لمثلث متساوي الأضلاع هي أن جميع أضلاعه 
متساوية في الطول. على سبيل المثال, إذا كانت أطوال الأضلاع هي ( 
a‏ ). فإن: 


ب . تساوي الزوايا 

في مثلث متساوي الأضلاع, تكون جميع الزوايا الداخلية متساوية. بما 
أن مجموع الزوايا الداخلية لأي مثلث هو 180 درجة, فإن كل زاوية في 
مثلث متساوي الأضلاع تساوي: 

٠١ -لم‎ / 8- / 2-600٠ /_ 4- / 8- / 2-04 

ج. التماثل في مثلث متساوي الأضلاع 


مثلث متساوي الأضلاع يحتوي على محاور تماثل متوازية, حيث يمكن 
رسم ثلاثة محاور تماتل, وهي الخطوط التي تمر عبر رؤوس 
مع المثلث عند النقطة التي تقع في منتصف الضلع المقابل. 


حساب المساحة في مثلث متساوي الأضلاع 
يمكن حساب مساحة مثلث متساوي الأضلاع باستخدام الصيغة التالية: 
المساحة- 3234 المساحة= 4323 
«3 بالقوة ۲» 
حيث ( 3 ) هو طول ضلع المثلث. 
مثال عملي: 
إذا كان طول أحد أضلاع مثلث متساوي الأضلاع يساوي 6 سم, فإن 
المساحة تكون: 
المساحة- 2293-3634-6234 15.59 سم 2المساحة - 4623- 
93-3--15.59 سم 2 


حساب محيط مثلث متساوي الأضلاع 


نظرًا لأن جميع الأضلاع في مثلث متساوي الأضلاع متساوية, فإن 
مخيطة كن خا به سوولة اجام الخ هة اال 


المحيط = 3aالمحيط‏ -3 
حيث ( 3 ) هو طول أحد الأضلاع. 


إذا كان طول أحد أضلاع مثلث متساوي الأضلاع يساوي 8 سم فإن 
المحيط يكون: 


المحيط 8×3= 24 


التمثيل الهندسي لمثلث متساوي الأضلاع 


من المتستهل:رسم مثلثة متشاوى الأضلاع: باستتخدام آدوات الرسم 
الهندشي. تمكة رسم ملت :ماوق الاضلاغ .باس جام فلم ورضاض” 


مسطرة. ونقلة. لرسم مثلث متساوي الأضلاع باستخدام الأدوات 
الهندسية: 

قم بتحديد طول الضلع باستخدام المسطرة. 

ارسم قوسين باستخدام الفرجار من كل نقطة طرفية للضلع, 


أوصل نقطة التقاطع بكل من طرفي الضلع الأساسي لتشكيل 


التطبيقات العملية لمثلث متساوي الأضلاع 
مثلثات متساوية الأضلاع تظهر في العديد من التطبيقات العملية في 
حياتنا اليومية, ومنها: 


أ. الهندسة المعمارية 


قن لفات المتويسنة د« العا ةينعم ا ام ات مهنا ونه 
الأضتلاع لتوفير الاستفرار والقؤة :في الهياكل: على سل الفغال: 
تستخدم هذة الملا تفي تصميم الخشور والمتاكل: المقوازثة: 


الكثير من الشعارات المستخدمة في العلامات التجارية تستعين 
بالات فا وة الأطتلا كفصن ايفن فى التستميمابنه على تسيل 
المثال. شعار "إتش بي" و"تويتر" يحتويان على مثلثات ذات خصائص 
ج. الرياضيات وعلم الفلك 

الرياضية وعلم الفلك, حيث تُستخدم في تصنيف الأجرام السماوية 
والفضاء. 


خاتمة 
خصائص عديدة تجعل دراسته مهمة. تتميز هذه المثلثات بتساوي 


الأضلاع والزواياء كما أنها توفر العديد من التطبيقات في الحياة العملية 
مل المتوسة المعمارية وفص تالش ازات عن خلال العيحانات 
الذقيقة للمساخة: والمعيظ: يمك اشستخدام مثلثات متساوية الأصضلاع 
في متوو عة وة :من المسائل الزياضية والعملية 


